FR - X 9/ FR - X 7 簡単操作ガイド タイマー編 


♦タイマー再生 編詳しい操作は取扱説明書をご覧くださし、。 


再生タイマーを設定ずる 




"CLOC ぐしか表示されない場合は、時刻を設定してください。 


1.TIMER ボタンをくり返し押して、設定ずる 
タイマーを選ぶ 

Once Timer... 一度だけ働さます。 

Weekday Timer ...指定した曜日に毎週働きます。 
Weekend Timer ...指定した曜日に毎週働きます。 
Rec Timer... 裏面をご覧ください。 

Clock... 時刻設定をします。取扱説明書をご鬟ください。 





PUSH TO ENTER 
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已.曜日を設定ずる 

• Once タイマー：曜日の設定はできません。 

• Weekday 、 Weekend タイマー：曜日を設定し 
まず 

① MULTI JOG ダイヤルを押す 

感 MULTI 」 日 G ダイヤルを回して、変更する曜 
日を屬 


③ MULTI 」 日 G ダイヤルを押して、選んだ曜日 
のオン/オフを切りかえる 


® MULTI 」日 G ダイヤルを回して、 rSetl を表 
巧すな。 




設定したタイマーの種類 


6. MULTI JOG ダイヤルを巧ず 

設定したタイマーが「オン」になります。 


む STANDBY/ON 



7 . 電源を切る 

電源が入っているとタイマーが作動しませんので 
必ず電源を切ってください。 
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FR - X 9/ FR - X 7 簡単操作ガイド タイマー編 


♦タイマー録音 編詳しい操作は取扱説明書をご覧くださし、。 


録音タイマーを設定ずる 



1. TIMER ボタンをくり返し巧して、 Rec タイマー 
を選ぶ 




PUSH TO ENTER 


2. MULTI JOG ダイヤルを巧し、ダイヤルを回し 
て入カ ソースを 選ぶ 

FM 〇 AM oLINEo DIGITAL 

化 j ]' 




PUSH TO ENTER 


3. MULTI JOG ダイヤルを巧し、ダイヤルを回し 
て開始、終了時刻を設定ずる 



PUSH TO ENTER 



4.ソースを FM または AM にしているときは 
MULT 1 JOG ダイヤルを巧し、ダイヤルを回して 
プリセツトチヤンネルを選ぶ 



PUSH TO ENTER 


已.曜日設定をする 

MULTI JOG ダイヤルを押し、ダイヤルを回して 
rOnceJ または 「 Every 」 を還びます。 

•「 Once 」 ... 1週間内に1度だけ働きます 
• NEXT : 24時間じ(内の設定した時間に夕 
イマー録音をしまず。 

• 曜日を設定する場合 ： MULTI JOG ダイヤ 
ルを回して、設定したい曜日を選択します。 



参 「 Every 」 ...ち週働さまず 
① MULTI JOG ダイヤルを押ず 

⑤ MULTI JOG ダイヤルを回して、変更する曜 
日を愚 3'; 


⑤ MULTI JOG ダイヤル対甲して、選んだ曜日 
のオン/オフを切りかえる 


④ MULTI JOG ダイヤルを回して、 [" Set 」 を表 
TJX する。 



設定したタイマーの種類 


OSTANDBY/ON 



8. 電源を切る 

電源び入っているとタイマーび作動しませんので 
必ず電源を切って < ださい。 


FR-X9/X7 早見力 — イト '' (SN 293434 51) 


02.9 .3, 1:36 PM 






































































